56 LES ROSES. 

agréable. Le tube du cálice, renfermant les ovaires, et appele 
vulgairement ovaire, est elliptique, entiérement glabre et 
sans aucune trace d’aiguillons. Les divisions du l.mbe, au 
nombre de cinq, sont ovales et concaves, terminées en lan- 
guette, et le plus souvent pinnatifides sur les bords, exteneu- 
rement pubescentes et tirant un peu en rouge. Les pétales 
sont d’un rose clair, ou quelquefois presque blancs , obovales 
et légérement échancrés. La structure des étamines et des 
pistils est semblable á celle des autres espéces, sur-tout á 
celle de leglantier. On na pas vu des fruits murs. 

Cette espéce n’avait point encore été figurée. 

OBSERYATIONS. 

Messieurs De Humboldt et Bonpland ont découvert ce Rosier 
dans la chaine de montagnes porphyritiques qui bordent la 
vallée de México au nord. II vegete sur-tout á 1460 toises de 
hauteur á la cime du Cerro-Ventoso, prés de la mine de 
San-Pedro, au pied de cbénes á feuilles d’olivier. La tempé- 
rature de ce lieu est, au mois de mai, de 10 11 du thei 

mométre de Réaumur. 


































































































































































































































